gel M@DEL 28 GEARS 

Apel. Code TeletVoe Set Pinion Gear 

vax | 28A_|_ 151060 | 151130 s | 151131 F 
60 |28at] 161203 | is9278_N | 159279 N 
tak | zen | 151075 | asii32 S| 151133 F 
75 |aaei| 161294 | is9281_N| 159282 
tak [2ec | 151100 | isii34 s| 151135 F 
100 Poaci [161295 | 159284 Nn] 159285 NI 
To [290 | 15@029 | 158005 s} 15006 F 
60 [ogi | 164583 ~at W 
qo [2ae | 1ssoze | 158003 S] 158004 F 
75 [eae | 16a5e4 oe oN 
qo |2ar | 158027 | 1se001 s| 15¢002 F 
100 [ari n{- i 
PPR 163023 | 163021 S| 163022 F 
0 a 
nPR Tes024_| 163019 $s] 163020 F 
75 N = 
per| | 163025 | 163015 S| 163018 F 
100 a N 


Sz STEEL, F= FIBER, N= NYLON 


